+ nu; 


BOGUMIL RALSKI 


inzynier P. F. Z. A. w Mościcach 


przeżywszy lat 30, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia Il lipca 1933 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w piątek dnia 14 b. m. o godz. 5'45 popoł., na który-to smutny obrzęd stroskani rodzice i rodzeństwo 
zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 15 b. m. o godzinie 9 rano w kościele paraf. św. Mikołaja. 


pockzegowy ONUFREGO FIUTA roi Związkowa w Kalan, kolka 13 


w Krakowie, ul. Grzegórzecka L. 7. — Te!. Nr. 141-05 i 102-48. 


